جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 











النيرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة ٠:‏ 041 رقم الصفحة من 1 إلى 4 
المدرسة: اعدادية الرضوانية للبنين 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 
1 | 102041041001 _| ابراهيم احمد هادي اكم _____| 64 | 82 | 73 | صفر | 60 | 64 | | مع | 0 | 0 
| 2 | 102041041002 _| ابراهيم تركي ابراهيم حسن ||| 51 | 90 | 51 | 34 | 30 | 56 | | مع | 0 | 0 
| 3 | 102041041003 _| ابراهيمرعد احمد اسماعيل | 50 | 76 | 39 | صفر | 31 | 51 | | معيد |[ 0 | 0 
| 4 | 102041041004 _| ابراهيم سعدون نايف سلوم | 73 | 84 | 90 | 66 | 71 | 81 | | نالجع | 465 | 77.50 
|01005 _ ارام اراتا ع | اع ع اي ا ا الك 0 
| 6 | 102041041006 | اثير ظاهر علي عذال ______| غش | غش | غش | غش | غش | غش | غش | 
_ 7 | 102041041007 |[ احمد المختار جبار شحاذةدنبوس __ | 84 | 95 | 100 | صفر | 95 | 90 | | مع | 0 | 0 
RSE mm 1 1 ONES CCM TRE‏ 89.3 
| 9 | 102041041009 [احمد عا جيادفزع | 69 | 80 | 78 | 50 | 76 | 70 | | ناجع | 423 | 70.50 
10 | 102041041010 [احمد على حسن محمد ||| 52 | 73 | 26 | ثمان | 33 | 50 | | معيد | 0 | 0 
11 ]| 102041041011 [احمد ماجد حميد صالح ||| 91 | 100 | 98 | 93 | 93 | 99 | | نجج | 574 | 95.67 
| 12 | 102041041012 | احمد محمد اسماعيل جاسم | 96 | 97 | 99 | 96 | 98 | 99 | | نجج | 585 | 97.50 
| 13 | 102041041013 |[ اسامه طه اكريم حمادي ___|| 75 | 84 | 83 | صفر | 72 | 74 | | معيد | 60 | 0 


1 


| 14 | 102041041014 | اسامه عدنان احمد سساعين 2 | 74 | 88 | 90 | م | 88 | 95 | | معد | 0 | 0 
| 15 | 102041041015 |اسحق ين حساندواي 222 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |__| تاجج | 598 | 99.67 
161 | 102041041016 |اسحقستم حميد ستاعين_ | 87 | 90 | 100 | 94 | 83 | 97 | | تامع | 552 | 92 
17 102041041017 |اسحاقيعتوبيوسف علي | 50 | 80 | 51 | 61 | 50 | 88 | | تاهج | 360 | 60 


15 102041041018 |امجاديد ضيه | 965 | 96 | 100 | 100 | 99 | 190 |__| نت | 393 | 98.83 
| 19 | 102041041019 | امير غانم حسن علي ||| 94 | 97 | 94 | 97 | 90 | 88 | 
| 20 | 102041041020 | ايمن محمود حسن محمود || 97 | 93 | 96 | 95 | 92 | 84 | 
| 21 | 102041041021 | بارق احمدسعودنايف | 50 | 61 | 41 | 21 | 38 | 31 | 
| 22 | 102041041022 | بلال عايد دهام اسماعيل | 59 | 79 | 50 | م | صف | 50 | 
| 23 | 102041041023 | حاتم طالب خضيرشريف | 36 | 54 | 30 | م | 27 | 27 | 
50020 2 هك اك 5 5 ال د اق رك اك لك 
5 | 102041041025 | حسام غنام محمد اسود 64 67 6م 














جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





١ قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 
4 تسو ود رمز المدر 041 رقم من 2 إلى‎ 
المدرسة : اعدادية الرضوانية للبنين‎ 
: الفرع : إحيائ‎ 
209 لفرع: إحيائي الدور الأول‎ 





| 26 | 102041041026 | حمسن علي صدعد 2 | 56 | 63 | 24 | 20 | 26 | 


| 35 ]| | معد | 0 
27 | 102041041027 | حسن هادي سليمان عيد_ 000 | م | 71 | 22 | م | 22 | 53 | | معد | 0 
28 ]| 102041041028 | حسين هادي سليمان عبد | م | 97 | 100 | 97 | 91 | 100 | | معد | 0 
| 29 | 102041041029 _| خالد حميد ابراهيم ضاحي ______| 60_ | 63 | 57 | صفر | 58 | 74 | | معد | 0 
| 30 | 102041041030 _| درع منذر جاسم بريسم | 76 | 92 | 91 | 91 | 95 | 92 | | نئاجع | 537 | 89.50 
31 | 102041041031 | رعدناصر ابراهيم عباس _____ |[ 60 | 81 | 50 | 37 | 50 | 65 | | معد | 0 
| 32 | 102041041032 _| رياض سعدي يونس نده_|1_ |[ 98 | 97 | 99 | 100 | 90 | 89 | | نجع | 573 | 95.50 
33 | __102041041033_] زيد حامد مفضي سعود 1100 | 72 | 82 | 58 | 29 | 50 | 65 | | معد | 0 
34 | 102041041034 _| سيف الدين سعد جعفر ابراهيم || | 62 | 90 | 66 | 50 | 61 | 63 | | ااج 65.33 
35 | 102041041035 _| صايل هادي مطر جاسم ____| 68 | 90 | 33 | 31 | 23 | 50 | | معد | 0 
El (UII BIMIRI NEE ODAN |6‏ 
37 | 102041041037 _| عباس لطيف حسين علي __ | 90 | 96 | 97 | 98 | 91 | 96 | | ااج 94.67 


| 38 | 102041041039 | عبد الحميد حامد حسين كردوش || | 72 | 85 | 88 | 35 | 70 | 80 | | معد | 
39 ]| 102041041040 _| عبد الرحمن احمد جميل صالح | | 69_ | 81 | 62 | صفر | صفر | 77 | | معد | 
40 ]| 102041041041 | عبد الرحمن باسم هاشم عبد |[ 72_ | 90 | 84 | صفر | 81 | 76 | | معد | 
41 ]| 102041041042 | عبد الرحمن صباح علي عذال | 58_ | 80 | 52 | صفر | 20 | 50 | | معيد | 
| 42 | 102041041043 | عبد الرحمن قحطان عدنان حواس__ | م | 90 | م | صفر | 58 |11 | | معد | 
| 102041041044_| عد الرحن هتف فاسل كش | 94 | 90 | 335 | 355 | 14 82 ل ا 


0 


00 
ل 
1 





44 | 102041041045 | عبدالعزيز احمد مهدي صاع 22 | 50 | 76 | 26 | 2019 | 27 | 50 | | معد | 

.45 | 102041041046 | عبدالعزيز عم محمد صاع ____| 74 | 79 | صفر | 75 | 63 | صفر | | معد | 

46 | 102041041047 | عبد العزيز مالك حسن مهدي | 56 | 68 | 2014 | #15 | تمت | 31 | | معا 

47 | 102041041048 | عبدالقاح عليوي حمد علوان22_ | 84 | 97 | 90 | 73 | 76 | 84 | | تلهج | 54 

5455| 396 | an |e [or [sr | 5| es [ee nee 2ه | 102041041005 | عد ست‎ 

| 49 | 102041041050 | عبداللهمصدحمزهسسحيل_ | 85 | 87 | 66 | 78 | 92 | 90 |_| تج | 518 | 86.33 
50 1020410411 عبد الوهاب احمد حسن ابراهيم 53 92 51 %13 26 64 معيد 0 0 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 
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|| قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 
4 تسو ود رمز المدر 041 رقم من 3 إلى‎ 
المدرسة : اعدادية الرضوانية للبنين‎ 
: الفرع : إحيائ‎ 
209 لفرع: إحيائي الدور الأول‎ 





| 51 | 102041041052 _| عز الدين عدنان ابراهيم بريسم ‏ | 88 | 96 | 87 | 88 | 90 | م | | مإ 0 | 0 


52 | 102041041053 _| عصام احمد كاظم سعدان_|1_ | 73 | 91 | 84 | 54 | 61 | 93 | | نجج | 456 | 76 
| 53 | 102041041054 _| عضيد صالح عبد لله حمد|1_ |[ 97 | 100 | 97 | 100 | 91 | 100 | | ناجج | 585 | 97.50 
54 |_102041041055 | علي رزاق احمدفريج __| 79 | 92 | 80 | 85 | 81 | 99 | | نجع | 516 | 86 
55 ]| 102041041056 | عمر حسين عراك محمد | 55 | 60 | 56 | صفر | 37 | 53 | | معد |[ 0 | 0 
| 56 | 102041041057 ] عم حيدر حمزه حسين | | 88 | 96 | 96 | 58 | 91 | 90 | | نئاجع | 519 | 86.50 
57 | 102041041058 _| عمرشاکرمحمودندى | 65 | 85 | 82 | 39 | 50 | 53 | | معد | 0 | 0 
58 ]| 102041041059 | عمر محمود على محمود __| 72 | 84 | 59 | 62 | 61 | 76 | | ناجج | 414 | 69 
59 ]| 102041041061 | عياش يعقوب تركي ناصر 11 |[ 50_ | 38 | صفر | 20 | ثمان | 24 | | معيد |[ 0 | 0 
60 ]| 102041041062 | فارس ستار فزع كاظم_|1_ | 76 | 88 | م | 82 | صفر | 73 | _ | معد |[ 0 | 0 
| 61 | 102041041063 | فايق صباح علي عذال 000 | 82 | 90 | 83 | 56 | 67 | 83 | | ناجج | 461 | 76.83 
62 ]| _ 102041041064 | فرع منذرجاسمبريسم | 80 | 94 | م | 80 | 69 | 87 | | معد |[ 0 | 0 
| 63 | 102041041065 _| ليث عدنان برغش مصلح 1 |[ 98 | 100 | 98 | 91 | 100 | 99 | | نئاجع | 586 | 97.67 
64 | 102041041066 _| ماهر ياسر سعون نايف | 65 | 66 | 80 | 65 | 71 | 73 | | نجج | 420 | 70 
| 65 | 102041041067 | مثنى لطيف حسين علي 11 |[ 74 | 87 | 84 | 58 | 79 | 94 | | ناجج | 476 | 79.33 
| 66 | _102041041068_| مجاه يوسف ابراهيم صالحع_|_ |[ 96 | 98 | 95 | 96 | 94 | 88 | | نئاجع | 567 | 94.50 
67 | 102041041069 | محمد جاسم محمدحسين | 60 | 90 | 51 | 76 | 68 | صفر || | معيد |[ 0 | 0 
68 ]| 102041041070 | محمد خليل ابراهيم حمدان_|_ | 73_ | 77 | صفر | عشر | صفر | تسع | | معيد |[ 0 | 0 
0 | _ 07 شع ا | | اا وق ا ا 0 
0 | 102041041073 _| محمد فرحان علي مزه _| 75 | 90 | 76 | 57 | 79 | 79 | | نجج | 456 | 76 
| 71 | 102041041074 _| مسلم حامد نوري فضيل |1 |[ 86 | 93 | 100 | 85 | 97 | 100 | | ناجج | 561 | 93.50 
72 | 102041041075 _| مصطفى حميد محمود فياض_1_ | 53 | 76 | 50 | 57 | 50 | 62 | | نجج | 348 | 58 
| 73 | 102041041076 | مصطفى ععواد فاضل حمد_| 1 |[ 71 | 83 | 73 | 81 | 92 | 82 | | ناجج | 482 | 80.33 
و ا رك ا ا تي ا ير كك مت كرس 0 
75 102041041078 نوري صباح احمد حسين 50 74 %18 58 38 مع 0 0 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 
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ة ' رمز المدرسة : 041 رقم الصفحة من 4 إلى 4 
المديرية : الكرخ الا 5 5 

رح ولي المدرسة: اعدادية الرضوانية للبنين 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/209 


76 | 102041041079 _| هارون عباس حميدحسين | 34 | 59 | 34 | 61 | 37 | 50 _ 
7 ]| 102041041080 | واثق عماد كريم عباس _______| 64 | 82 | م | 72 | 24 | 69 _ 
78 | 102041041081 _| وضاح احمد عباس دلي _______| 64 | 76 | 58 | 67 | 55 | 82 | 
79 | 102041041082 _| وليه احمد جميل صالج 00 | 50 | 72 | 30 | 61 | صفر | 60 | 
| 80 | 102041041083 | وليد منصور عند نهار | 54 | 74 | 58 | 50 | 60 | 62 | 
81 | 102041041085 _| يحيى مؤيد ضاحي محمد | 75_ | 96 | 83 | صفر | 89 | 91 | 
82 | 102041041086 | يعقوب حمد علي سرحان_ 10 | 68 | 84 | 59 | 64 | 71 | 68 | 
83 ]| 102041041087_| يوسف احمد علوان محسن__ | 51 | 81 | 41 | 61 | 59 | 72 _ 
84 | _102041041088_| يوسف ستار فزع كاظم_ 0000 | 62 | 72 | م | 69 | 56 | 68 _ 
85 | 102041041089 | يوسف محسن كاظممشكور | 82 | 86 | 91 | 90 | 96 | 97 | 
ووس كك e O e‏ الك ee‏ 3 1د 





لاون تسب سو 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


